Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nagle w wieku 48 lat 


mjr mgr Janusz 


(LROSZCZEWSKI 


ZASŁUŻONY FUNKCJONARIUSZ WUSW W KRAKOWIE, 


WYCHOWAWCA MŁODYCH FUNKCJONARIUSZY 


Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 30 października 1987 roku o godz. 11.00 na cmentarzu Rakowickim 


WSPÓŁTOWARZYSZE SŁUŻBY. 
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